CAMPEONATO ARGENTINO - 2021 





San Lorenzo 


21/10/2027 ds 15:45 
8 Fernando Andrés Rapaltini 


2º FASE - 19º RODADA 


Franco di Santo 


Agustín 


Martegani 


Julián Palacios & 


Godoy Cruz 


Valentin Burgoa 


D Matias Ramírez 


Nestor Breitenbruch 


Franco di Santo 
Alexis Sabella 


San Lorenzo 
50 


325 


San Lorenzo 


12 Sebastian Torrico 
3, Cristián Zapata 
4, Marcelo Herrera 
26, Nicolás Fernández Mercau 
32, Francisco Flores 
5. Yeison Gordillo 
420, Néstor Ortigoza (c) 
4 34, Julián Palacios & 
442. Agustín Martegani & 
9, Franco di Santo (& 


4 25. Nicolás Fernández 


17, Augusto Batalla 
14, Bruno Pittón 
30, Gino Peruzzi 
aa, Agustín Francisco Lamosa 
27. Jalil Elias 
1 28. Nahuel Barrios 
1 33. Alexander Diaz 
38. Siro Rosane 
1.40. Alexis Sabella D 
47. Alejandro Sosa 
18. Agustín Hausch 
1 23. Mariano Peralta Bauer 


Ezequiel Bullaude 


Ls Estatísticas 


Posse de bola (%) 
Total de passes 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no gol 
Escanteios 


Faltas cometidas 


dB Escalações 


Banco de Reservas 


Godoy Cruz 
50 


329 


Godoy Cruz 


12. Juan Espínola 
f'3 Leonel González 
15. Damiân Pérez (0) 
419.M Lano Massa 
24. Guillermo Ortiz 
5. Nelson Acevedo 

Yo. Valentin Burgoa & 
16. Matías Ramírez 
o Damián Abrego 
33, Ezequiel Bullaude & 
45. Tomás Badaloni 


1. Roberto Ramirez 
23. Nelson Ibafiez 
16. lan Escobar 
Gianluca Ferrari 
1/25. Nestor Breitenbruch & 
1 20. Alan Cantero 
30. Emanuel Alejandro Quinteros 
36. Bruno Javier Leyes Sosa 
11. Martin Ojeda 
17. Cristian Colmán 
27. Sebastián Lomónaco 
77. Matias González 
77. Matias González 





